WALLAW 


dypl. inzynier elektro-technik 


przeżywszy lat 51, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 20 marca 1950 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 24 b. m. o godz. 2! po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 


Dyrekcja Ake. Tow. Elektr. przedtem „Sakolnieki- Wiśniewski w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 25-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele św. Marka, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ Drukarnia Związkowa Kraków, Mikołajska L. 13 


JANĄ WOLNEGO 
Kraków, pl. Szezepański L. 2. — Telefon 331. 


